Mgr inż. Jan Zbigniew 


de CHSZEZIK POPEL 


urodzony 25 maja 1920 roku w Stryju, 


NAJDROZSZY MAZ, OJCIEC I DZIADEK, NAJLEPSZY BRAT 


po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 25 marca 1984 roku. 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę 7 kwietnia 1984 E 


o godzinie 10.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA, WNUCZKA, SIOSTRY I RODZINA. 


